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População residente estimada: 
352 unidades x 4 = 1.408 pessoas 
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População residente estimada: 
440 unidades x 4 = 1.760 pessoas 
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368 unidades 
População residente estimada: 
368 unidades x 4 = 1.472 pessoas 
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152 unids S/30 
152 unidades 
População residente estimada: 
132 unidades x 4 = 528 pessoas 
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CAIXAS SUBTERRÂNEAS 
NOTAS: 


— CONSIDERAR LANCE MÁXIMO DE CAIXA A CAIXA 120Mts EM LINHA RETA. | - 


— FAZER A GALERIA A MAIS RETA POSSÍVEL. 


— NÃO FAZER CONTRA CURVA. 


— EVITAR CURVAS FECHADAS. a 
— OBSERVAR LANCE MUITO LONGO ENTRE CAIXA E PTR, EVITAR CURVA BRUSCA, 
Á GEM. 
SE NECESSÁRIO COLOCAR CAIXA DE PASSA! 
— SAÍDAS DOS DUTOS PARA OS PRÉDIOS SOMENTE NOS CANTOS DAS CAIXAS. 
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DESCRIÇÃO: 


ESTUDO DE REDE DE TELEFÔNIA 
AV.SALVADOR ALLENDE, ESQ. COM AV. OLOF PALME 


(VILA OLÍMPICA) 


CIDADE: 


RIO DE JANEIRO 
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